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Unterrichtung 

über die gemäß § 80 Abs. 3 und § 92 der Geschäftsordnung an die Ausschüsse 
überwiesenen Vorlagen 

(Eingangszeitraum 11. Februar bis 2. März 2004) 


1. Überweisung von Unterrichtungen gemäß § 80 Abs. 3 GO 


1.1 


Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Bericht über die Höhe des Existenzminimums von Erwachsenen 
und Kindern für das Jahr 2005 (Fünfter Existenzminimumbericht) 

- Drucksache 15/2462 - 


überwiesen: 

Finanzausschuss (f) 

A. f. Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 

A. f. Gesundheit und Soziale 
Sicherung 


1 .2 Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Empfehlungen des 
Zentralen Kreditausschusses zum Girokonto für jedermann 

-Drucksache 1 5/2500 


überwiesen: 

Finanzausschuss (f) 

A. f. Wirtschaft und Arbeit 
A. f. Verbraucherschutz, Er- 
nährung und Landwirtschaft 
A. f. Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 


1 .3 Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Bericht der Bundesregierung über ihre Bemühungen zur Stärkung 
der gesetzgeberischen Befugnisse des Europäischen Parlaments 
2003 

-Drucksache 1 5/2547 — 


überwiesen: 

A. f. die Angelegenheiten der 
Europäischen Union (f) 
Auswärtiger Ausschuss 
Innenausschuss 
Rechtsausschuss 
Verteidigungsausschuss 


1 .4 Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Erfahrungsbericht der Bundesregierung 
planungsbeschleunigungsgesetz 

-Drucksache 15/2311 - 


überwiesen: 

A. f. Verkehr, Bau- und 

zum Verkehrswege- Wohnungswesen (f) 

Rechtsausschuss 

A. f. Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit 

A. f. Tourismus 
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2. Überweisung von Rechtsverordnungen gemäß § 92 GO 

2. 1 Verordnung der Bundesregierung 

Dreizehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions- 
schutzgesetzes (Verordnung über Großfeuerungs- und Gasturbinen- 
anlagen - 13. BImSchV) 

> Drucksache 15/2596 < 

An den federführenden Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit mit der Bitte, den Bericht dem Plenum bis spätestens 
30. März 2004 vorzulegen. 


überwiesen: 

A. f. Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (f) 

A. f. Wirtschaft und Arbeit 


Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83-91, 12103 Berlin 
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44 

ISSN 0722-8333 



